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Langue des signes estonienne 


La langue des signes estonienne (Eesti viipekeel ) est une 
langue des signes utilisée par les sourds et leurs proches en 
Estonie. Elle est officiellement reconnue sou hait ^ e ]. 
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Références 

1. http://www.eud.eu/Estonia-i-181.html 

2. http://www.ethnologue.com/language/eso 

Lien externe servant de source 

■ (en) Fiche langue (http://www.ethnologue.com/language/eso) [eso] dans la base de 
données linguistique Ethnologue. 

Annexes 


Langue des signes 
estonienne 

Pays Estonie 

Nombre 

de 1 500- à 4 500- 

locuteurs 

Classification par famille 

- langues des signes (polyphylétique ) 

- langue des signes française 

Codes de langue 

ISO 639-3 eso (http://www-01.sil.org/is 
o639-3/documentation.asp?id=e 
so) 

IETF eso 


Articles connexes 

■ linguistique 

■ liste de langues 

■ langues par famille 

■ langues des signes 


Lien externe 







■ Gencat.cat (http://wwwlO.gencat.cat/pres casa Ilengues/AppJava/frontend/llengues detall.i 
sp?id=329&idioma=8) 


Ce document provient de « https://fr.wikipedia.Org/w/index.php? 
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